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Idioma cotoname 


El Cotoname es una lengua muerta hablada por una 
etnia indígena americana en las tierras bajas del valle 
de Río Grande en el noroeste de México y el límite sur 
de Texas (Estados Unidos). Desde el punto de vista 
filogenético se considera una lengua no clasificada. 

Véase también 

■ Lenguas indígenas de América 

■ lenguas comecrudas 

■ lengua aislada 

Referencia 


Enlaces externos 

■ Native American languages (in Germán) (htt 

p://www.indianersprachen.de) 

■ North and Central-American language families 

(http://home.snafu.de/duerr/NAM.html) 

■ Ethnologue: Languages of the World (https:// 

web.archive.org/web/20011005193846/http:// 

www.ethnologue.com/web.asp) 


Cotoname 


Hablado en 
Región 
Hablantes 
Familia 


■ México 
Río Grande 
lengua muerta 
lengua no clasificada 


Localización del área donde se hablaba 
Cotoname. 
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